Julian Zalinski 


dentysta 


przezywszy lat 64, po krótkiej a ciezkiej chorobie, zasnal w Panu 
dnia 17-go grudnia 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwlok z sali wspölnej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek dnia 22 bm. o godzinie 14°°°, na który-to smutny obrzęd 
zaprasza pogrążona w głębokim smutku 


Rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 22 bm. o godz. 9 rano w kościele paraf. Bożego Ciała. 


